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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


betekening en bevel met afsluiting 


Bij exploot van mij, gerechtsdeurwaarder d.d. 1 juli 2015 is op verzoek van: de besloten vennootschap 
Enexis B.V. statutair gevestigd te Rosmalen aan de besloten vennootschap Wecewe Holding B.V. 
voorheen gevestigd aan het adres Eerste Kruisdiep WZ 70 te Nieuw Weerdinge, thans zonder bekende 
vestigingsplaats zowel binnen als buiten Nederland, 

betekend de grosse van het op 22 april 2015 door de kantonrechter te Groningen gewezen vonnis, 
waarbij bevel is gedaan om binnen 2 dagen na betekening verzoekster in de gelegenheid te stellen de 
levering van elektriciteit aan het adres Eerste Kruisdiep 72 te Nieuw Weerdinge te beëindigen, bij ge¬ 
breke waarvan de afsluiting zal worden uitgevoerd op donderdag 23 juli 2015 tussen 08.00 en 20.00 
uur. 

Een afschrift van dit exploot is te verkrijgen ten kantore van onderstaande gerechtsdeurwaarder. 

Mr. K.M. Brontsema 
Gerechtsdeurwaarder 
AGC gerechtsdeurwaarders 
Stationsstraat 7 
9401 KV Assen 
Telefoon 0592-310153 
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